岩手 県 新型 コロ ナウ イル ス 感 染 症 対策 本 部 第 24 回 本 部 員 会 議 








日 時 令 和 2 年 11 月 24 日 ( 火 ) 
16 時 30 分 か ら 
場所 県 庁 12 階 特別 会 議 室 











1 開会 
2 議題 


(1) 新型 コロ ナウ イル ス 感 染 症 に 係る 発生 状況 等 に つい て 





(2) 県 内 で 確認 され た 新型 コロ ナウ イル ス 感 染 症 の 状況 等 に つい て 





(3) 社会 福祉 施設 等 に お ける 感染 防止 対策 の 状況 に つい て 


(4) 新型 コロ ナウ イル ス 威 染 症 に 関す る 留意 事項 に つい て 





(5) その 他 


3 報告 


「 新 型 コ ロナ ウイ ルス の 感 当 拡大 を 受け た 緊急 提言 」 及 び 「 新 型 コ ロナ 











『 第 3 波 』 警戒 宣言 !」 に つい て (全国 知事 会 ) 


4 閉会 


